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നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICES 


( 1 ) 


| [ No. 102/2011] 


No, C3 - 21760 /11 / MCT. 

- 31st October 2011. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of CPM Machine — 1 No. required 
for the Orthopaedics Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3 .30 p. m . 


Opening date and time of tender — 7 -12 -2011, 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
- State , Pin - 695 011 . Money Order should reach this office 

on or before 26-11-2011. No other forms of remittance will 
be accepted. 


Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original - - 420. 

Duplicate : 210 . 
Last date and time of sale of tender form 
6 -12- 2011, 3 p . m . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേ ജി ലെ 
ഓർത്തോപീഡിക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
സി . പി . എം . മെഷീൻ ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of receipt of tender form 
7 -12- 2011, 2.30 p . m . 


remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 420 . 
പകർപ്പ് - - 210. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 12 - 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 7- 12 - 2011, 2.30 മണി. 


-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തി യും സമ യ വും 
7 - 12 - 2011 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള തും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 26 - 11 - 2011- ന് 3 മണിക്കു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
ഫിസിക്കൽ എ ഡ ക്കേ ഷൻ വകു പ്പി ലേക്ക് ആവശ്യമായ 
കായിക ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മൽസര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - - 416. 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 12 -2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 12 - 2011, 2 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തി യും സമ യ വും 
8 - 12 - 2011, 3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
- മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണി 
ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 


(2 ) 


[ No . 104/2011 ] 


No . C2- 20839/2011/ MCT. 


29th October 2011 . 


ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 21-11-2011- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF SPORTS ITEMS 


Item 


Specification 


No. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Various Sports Items required for 
the Physical Education Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3. 30 p . m . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 416. 

Duplicate — 208 . 
Last date and time of sale of tender form 
7-12- 2011, 2.30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8-12- 2011, 2.30 p. m . 

Date and time of opening of the tender - 8 -12 - 2011, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala - 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21- 11 - 2011 at 3 p . m . No other forms of 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


Basket Ball Board 20mm Acrylie 
Chess Clock 

Electronics 
Criket Helmet 

B .D . M. 
Cricket Ball 

Famer 4 piece 
Tug of War Rope 

Coir 
Air Rifle Shooting Pellet 4.5 mm 


Required 
quantity 

1 Pair 
| 5 Nos. 
5 Nos. 
24 Nos . 
2 Nos. 
10 Box 


| (3) 

| [ No. 107/2011] 
- No. C2-21379/2011/ MCT. 29th October 2011. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Medicine (Eye drops) required for 
the Regional Institute of Ophthalmology, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 


300 


400 


SPECIFICATIONS 
Sl. No. 

Qty. Required 
Name of Items 

| Nos. 
1 Providene Iodine Solution 5 % 5ml. 
2 Cyclopentolate & Phenylephrine 
oph Sol — 5 ml. 

400 
Natamycin — 5 ml. 
4 Ofloxacin — 5 ml. 

4000 
5 Tobromycin — 5 ml. 
6 Flurbiprofen — 5 ml. 

3000 
7 Artificial tears (preservative free ) — 
- 10 ml. 

200 
Moxifloxacin — 5 ml. 

1000 
9 Tropicamide plus phenyl ephedrine 
Hypochloride — 5 ml. 

2000 
10 Hypomellose (Artificial tears) — 10 ml. 4000 
11 Gatifloxacin — 5 ml. 

4000 


500 


- (4 ) 


tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram- 695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p. m . 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1,040. 

Duplicate - 520 . 
Last date and time of sale of tender form 
12- 12 - 2011, 2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13- 12 - 2011 , 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 13 - 12 - 2011, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 1- 12 - 2011. No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റീജിയണൽ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഫ്താൽമോളജി ( ക ണ്ണാ ശു പ്രതി) 
തിരുവനന്തപുരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മൽസരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 1,040. 

പകർപ്പ് - * 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 12 - 12 - 2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 12 - 2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 - 12 - 2011, 
3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാഅപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്തതു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറ ങ്ങൾ ആവശ്യ പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 1- 12 - 2011 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ചതുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


[ No. 109 /2011] 
No . C3 -21760 / 2011 / MCT. 

31st October 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Glass wares required for 
the Various Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed . 
Tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 

Original - " 1,040 . 

Duplicate = 520. 
Last date for sale of tender form - 7- 12 - 2011 . 

Last date and time of receipt of tender form 
8 -12-2011, 2.30 p. m . 

- Opening date and time of tender - 8 - 12 - 2011 , 
3.30 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21 -11- 2011. No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരുവന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോ 
ടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 

കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 
അസ്സൽ - 1,040. 
ശരിപകർപ്പ് - 520. 


തിരക് 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 
7 - 12 - 2011. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 8 - 12 - 2011, 2.30 മണി. 
-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 8-12 - 2011, 
3.30 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണിയോർഡ റു കൾ നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . മണി 
ഓർ ഡ റു കൾവഴി ഫോറ ങ്ങ ൾ ആവ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 21- 11 - 2011 - ന് 3 മണിക്കുമുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസി 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
SPECIFICATION 

Quantity 
- No . Details of items 

Nos. 
1 Test tubes with rim 12x100mm 

25000 
2 , 15x125 

11000 
- 3 , 15x150 

15000 
32x200 
25x200 

500 


8. Firms will be exempted from furnishing 

Earnest Money Deposit if they had produced 
the duly attested copies of relevant certificate 
along with their tenders. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
| 10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
| 12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list . 

Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specification confirm to the 
requirements in the tender notice. 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized repersentatives 

who may present at that time. 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


| SZ, 


500 


(EDULE 


( 5 ) 


2 . 


4 . 


5 . 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and for free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances . 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala- non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


- [ No. 110/2011 ] 
No. C7 -16002/ 2011 / MCT. 

29th October 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply of 
Glass Wares required for the Various Department of 
Medical College, Thiruvananthapuram . Tenders should be 
superscribed , tender number and addressed to the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram - 695 011. 
Details can be had from this office on working hours till 
3.30 p . m . 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1,040. 

Duplicate = 520. 
Last date for sale of tender form — 7 -12- 2011. 

Last date and time of receipt of tender form 
8 -12- 2011 , 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender - 8 - 12 - 2011 , 
3.30 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 


SCHEDULE 


Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 21- 11- 2011. No other forms of remittance will 
be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 1,040. 

പകർപ്പ് - * 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
7 - 12 - 2011. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 12 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി യും സമ യ വും 
8 - 12 - 2011 , 3.30 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത 
ങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ 
ത്തതു മാ യ മ ണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 21 - 11 - 2011 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 


| 1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and for 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( where ever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 

of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram. 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
- 9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 
requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of each of the 
tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
- 18 . More details can be had from this office on working 

hours. 


നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SPECIFICATION 


Sl. No. 


Details of items 


Quantity 


| 1 


-വ 


ന 


+ 


റ 


) 


Museum Jar 25x20x10cms 
, 15x20x5cms 

15x10x5cms 
15x7x5cm 
35x25x10 
15x13x10 
15x15x7cm 

30x20x10 
Micro slides 72x55x1.2mm with 
polished edges , non foggy 
Micro slides W polished edges 
75x25mm , 1 . 5 mm thickness 


N 


O 


1500 boxes 


10 


500 pkts 


കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസി 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


Sl. No . 


Name of items 


Total Number 


Amber coloured bottles 100ml 
Beaker (Borosil) 150ml 
Beaker (Borosil) 200ml 
Beaker (Borosil) 250ml 
| Beaker (Borosil ) 500ml 


(6) 

| [ No. 111/2011 ] 
No. C7- 15366/ 2011 / MCT. 

31st October 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Glass wares required for the 
Various Department, Medical College, Thiruvananthapuram. 
Tender should be superscribed , Tender Numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ) : 

Original - " 1,040. 

Duplicate ` 520 . 
Last date of sale of tender form — 7 - 12 - 2011. 

Last date and time of of receipt of tender 
8-12- 2011, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 8 - 12 - 2011 , 
3 .30 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required pro 
vided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21- 11 -2011 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരുവന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ 
സുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 1,040. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 


Beaker (Borosil) 1 lit. 
Beaker without spout for 
Histokinete 
Beaker-50 ml. 
Blood Culture Bottle , Flat- B , Alu 
cap , 3mm dia rubber liner- 110 ml. 
Blood Culture Bottle , Flat- B , Alu 
cap , 3mm dia rubber liner 50 ml. 
Spare aluminium cap for blood 
culture bottle with rubber lining 
and hole 


5000 


| 10 


3000 


- 11 


8000 


- 12 


Conical flask 50ml. 


58 


Conical flask 100ml. 


100 


Conical flask 1 lit . 


15 


- 16 


7 - 12 - 2011. 


- 18 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 12 - 2011 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 8 - 12 -2011, 
3. 30 മണി. 


Conical flask 250ml 
Conical flask 2 lit . 
Conical flask 500ml 
Conical flask 3000ml 
Conical flask 5 lit . 
Cover glass 22x22 mm 
(0 .13 to 0 .16mm thick ) 
Test tubes with rim 10x75 
Test tubes with rim 12x75 


| 20 


100 


8000 


7000 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണിയോർഡ്റു കൾ നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . മണി 
ഓർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 21- 11 - 2011 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് 


1. 


SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm — 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and for free delivery at the department concerned . 


2. 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6, Tenders should be accompanied with a 
formal 

agreement 
executed in - 100 Kerala -non Judicial - Stamp 
Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . - 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing 

Earnest Money Deposit if they had produced 
the duly attested copies of relevant certificate 

along with their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

- selection . 
13. Tenders should bear the signature and full 

Postal address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject 
any 

tender 
wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specification of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized repersentative 

who may present at that time. 
18 . More details can be had from this office on working 
hours . 

- ( 7) 

| [ No. 112/2011] 
No. C7 -13533/ 2011 / MCT. 

29th October 2011 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 


invited for the supply of Glass wares required for 
the Various Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
Tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3. 30 p .m . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1,040 . 

Duplicate — ^ 520 . 
Last date and time of sale of tender form 
7 -12 - 2011 , 2 . 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8-12- 2011 , 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 8 - 12 - 2011 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21 - 11- 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സസ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ- - 1,040 . 
- ശരിപ്പകർപ്പ് - 520 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 7 - 12 - 2011, 2 . 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8- 12 - 2011, 2 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 8 - 12 - 2011 , 
3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെ 
ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 21 - 11 -2011 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE 


SCHEDULE 


Sl. No. 


Details of Items 


Quantity 


(1) 


(3) 


1 Cover glass 22mm x 30mm 

3000 
2 Cover glass 22mm x 40mm 

2000 
3 Cover slip No. 1 

22 x22mm , 0. 13 mm thickness 1000 x10g 
4 Cavity slide (1 concavity ) 1 pkt 10 slides 25pkt 
5 Dispensor bottle (0 .5 -5 ml) lit. 
6 Durham , 3 tube (small) 
7 Funnel — 100mm 
8 Funnel — 125mm 
9 Glass trough ( 12cm width 18cm 

length 2 litre capacity ) 
10 Glass bottle with screw cap autoclavable 

50ml. 
11 Glass bottle with screw cap 

Autoclavable — 500ml 
12 Glass petridish 
13 Mc cariney bottles — 30ml 
14 Ortar and pestle 
15 Measuring cylinder 1 lit 
16 Measuring cylinder 250ml 
17 Measuring Jar 100ml 
18 Measuring Jar 500ml 
19 Measuring cylinder 25ml 
20 Measuring cylinder 50ml 
21 Measuring cylinder 100ml 
22 Measuring cylinder 500ml 
23 Pasteur pipette with teat 
24 Pasteur pipette long tip 10ml 
25 Pasteur pipette long tip 5 ml 
26 Paper weight (glass) 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
The rates should be inclusive of all taxes , otherwise 
the tender will be rejected without any notice and 

for free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in . 100 Kerala -non 
judicial — Stamp Paper together with required sum of 

Earnest Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Medical College, Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 
For medicines , surgicals and materials , samples 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers where ever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders . 


( 1) 


(2 ) 


27 PCV tube (wintrobe) 
28 Petridishes with partition 
29 Pipettes 1 ml 
30 Pipettes 10ml 
31 Pipettes 2ml 
32 Pipettes 5ml 
33 Plain bottle 100ml 
34 ESR Pipette (Westergen s) 
35 VDRL Slide ( 12 concavity) 
36 Test tube hard ( glass) C 80 x10mm 


15 . Specification of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized repersentative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on working 

hours . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു 
കളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താത്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . വിശദവിവരങ്ങൾ ഇനി 
പറയും പ്രകാരമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. 


ക്രമ ഉപകരണത്തിന്റെ എണ്ണം 
നമ്പർ 

പേര് 


ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 


- (8 ) 


[ No . 113/ 2011) 


1000 


-- 4 


No. C7/15369/ 2011/ MCT. 

31st October 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for MCHT, 
SATHT and College Office, Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal. Medical 
College, Thiruvananthapuram Pin - 695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p.m . 


ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് 15500 എം . സി.എച്ച്.- 12000 
150 ഗ്രാം 

എസ്. എ . റ്റി .എച്ച്.- 2000 

എം . സി.ഓഫീസ്- 15000 
വാഷിംഗ് സോപ്പ് 16500 എം . സി.എച്ച്.-12000 

എസ്. എ . റ്റി .എച്ച്. 3000 

എം . സി.ഓഫീസ്-1500 
ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ 

എം. സി.ഓഫീസ്- 1000 
ഡിറ്റർജന്റ് വാഷിംഗ് 3000 എം . സി.എച്ച്.-2000 
പൗഡർ 

എം . സി.ഓഫീസ്-1000 
എസ്. എ . റ്റി. എച്ച്. 

1500 കി . ഗ്രാം 
ക്ലീനിംഗ് പൗഡർ 1700 എസ്. എ . റ്റി. എച്ച്. 

കി . ഗ്രാം 1500 കി. ഗ്രാം 

എം . സി.ഓഫീസ്- 200 
കി. ഗ്രാം 


SL . 


Name of reagents 


Qty . 


Department 


No. 


1 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - " 1,040. 

പകർപ്പ് - - 520 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി -- 
7 - 12 -2011. 


2 


Soap toilet 150gm - 15500 MCH- 12000 

SATH-2000 

MC Office - 1500 
Soap washing 150gm 16500 MCH-12000 

SATH -3000 

MC Office - 1500 
Bleaching powder 500gm 1000 MCOffice -1000 
Detergent washing powder 3000 MCH-2000 
eg :- surf 

MC Office -1000 
Cleaning powder 1 kg 1700kg SATH - 1500kg 

MC Office -200kg 


3 


5 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - S 1,040 , 

Duplicate — " 520 . 
Last date of sale of tender form 
7 -12 -2011. 

Last date and time of receipt of tender form 
8-12 -2011, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender form 
8-12 -2011 , 3.30 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21- 11 - 2011 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 12 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8- 12 - 2011 , 3.30 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെ 
ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്തതു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 15 - 10 - 2011, 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SCHEDULE 


- 1. 


The period for which the rates to be in firm - One 
year. 


The rates should be inclusive of taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and for 
free delivery at the department concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


Tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 . 30 p .m . 


4 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances . 


5 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet ( where ever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala- non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 

of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


| Cost of tender form (inclusive of Sales Tax): 

Original — 416 . 

Duplicate — 208. 
Last date and time of sale of tender form 
7 -12 -2011, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8-12-2011 , 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender — 8 - 12 - 2011 , 
- 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 1 - 12 - 2011 at 3 p .m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers whereever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specification of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 
requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 
may present at that time. 

More details can be had from this office on working 
| hours . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ യൂറോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ ഡയാതെറാമി 
( ബൈബാക്ക് സിസ്റ്റം വഴി ദർഘാസ് പരസ്യം വിളിക്കുന്നതിന്) 
2 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ് -- - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 12 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8- 12 -2011, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 8 - 12 - 2011, 
3 മണി. 


17 . 


18. 


- (9 ) 


| [ No. 115/2011] 
No, C8-18010/2011 (1)( MCT. - 2nd November 2011. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Digital Diatheramy (open tender 
with a clause of buy back offer )- 2 Units required for 
the Urology Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെ 
ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റു കളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്തതു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 1 - 12 - 2011- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


4 . Units random tested at ERTL (Govt. of India) for 

safety compliance as per International 
Electrotechnical Commission specification . (601- 2- 2 ) 


SPECIFICATION FOR 400 WATTS SURGICAL DIATHERAMY 
Maximum Output Power Settings 
Monopolar 
Cutting 

: 400 watts into 500 ohms 
Coagulation : 100 watts into 500 ohms 
Blend 

: In Two steps 
Rated frequency : 400 KHz. 
Underwater cutting : Same output as for monopolar 
Handswitch output : Same as for monopolar 
Rapid cut mode : For faster resections in TURP 
Bipolar 
Coagulation : 100 watts into 125 ohms 
Rated Frequency : 1000 KHz. 
Should have following standard accessories : 
1. Colour coded double pedal foot switch with 

receptacle . 
2. Silicone rubber patient plate with detachable 

connection cable and punched rubber straps . 
3. Reusable Active electrode handle with set of 4 

electrodes & Silicone rubber insulated cable . 
4. Reusable Insulated bipolar forceps with Silicone 

rubber insulated cable . 
5. Reusable Handswitch surgical pencil with one flat 

electrode . 


CONDITIONS 
1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any notice 

and for free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in ` 100 Kerala-non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


Unit gross weight : 
Power supply : 
Power consumption : 


Around 15 Kg. 
230 Volts, 50Hz. 
750 watts (Max .) 


Should have following features: 

1. Audio & visual monitoring of patient plate circuit. 
2. Stepless variation of output power for all modes. 
3. Separate generator for monopolar and bipolar 

functions . 
4 . Special power transformer for non -interference 

with other monitoring equipments. 
5 . Natural cooling without fan for silent operation 

and uncalled entry of dust and fumes into 

the unit. 
6 . Quick detachable printed circuit boards for easier 

maintenance . 
7 . Voltage independent performance . 
Should have following Safety features : 
1. Series filter as protection against low frequency 

leakages ( Electric shocks). 
2. Type BF configuration as protection against RF 

voltage build up (high frequency burns ). 
3. Potential equalization socket as per IEC 

specifications (to reduce ECG interference ). 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstance. 
For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers where ever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 
Specifications of the items are given in the list . 
Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specification confirms to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at that time. 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


(10 ) 

| [ No. 118/2011 ] 
No, C1 -17324/2011/ MCT. 

28th October 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the College of Pharmaceutical Sciences , Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3 .30 p .m . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി യും സമ യ വും 
8 - 12 - 2011 , 3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണി 
ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 21 - 11 - 2011, 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Sl. No . 


Name of Equipment 


Quantity 


1 
2 


Inverted Fluoresent Microscope 
Bio -safety Cabinet Class II Type 


CONDITIONS 


| Cost of tender form (inclusive of Sales Tax): 

Original - 2,184. 

Duplicate = 1 ,092 . 
Last date and time for sale of tender form 
7 -12 - 2011, 2 .30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
8 -12 -2011, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
8-12 -2011, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21 - 11 - 2011. No other forms of remittance will 
be accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
കോളേജ് ഓഫ് ഫാർ മ സ ട്ടി ക്കൽ സയൻ സി ലേക്ക് 
ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


7 . 


E 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 
the tender will be rejected . 

Advance payments conditions will not be 
- considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala -non 
Judicial-Stamp Paper together with required sum of 
Earnest Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing 
Earnest Money Deposit if they had produced 
the duly attested copies of relevant certificate 

along with their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 


കമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ 

പേര് 


എണ്ണം 


8 . 


ഇൻവെർറ്റഡ് ഫ്ളൂറസെന്റ് 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
ബയോസേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ് 

ക്ലാസ്സ് II ടൈപ്പ് 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ " 2,184. 

പകർപ്പ്- 1, 092. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 -12 -2011 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തി യും 
സമയവും- 8 - 12 - 2011, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

- അസ്സൽ - 2,184. 

പകർപ്പ് - 1,092. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 12 - 2011 , 2 .30 മണി. 


13 . Tenders should bear the signature and full 

postal address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specification of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 
requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized repersentative 
who may present at that time. They should have 

valid authorisation letters . 
18. More details can be had from this office on working 

| hours . 


17. 


(11) 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തി യും 
സമയവും - 8 -12- 2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തി യും സമ യ വും 
8 - 12 - 2011, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാഅപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണി 
ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 21- 11- 2011- നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

CONDITIONS 


[ No. 119/2011] 
No. C1 - 17326/2011/ MCT. 

28th October 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
College of Pharmaceutical Sciences, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram - 695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p.m . 

Name of equipment with Quantity — Iron 
Chromatography System - 1 No. 
| Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 2,184. 

Duplicate = 1,092. 
Last date and time of sale of tender form 
7 -12 - 2011 , 2 , 30 p , m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8-12 -2011, 2. 30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
8-12 -2011, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21 - 11 - 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


- 1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , otherwise 
tender will be rejected 
Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( whereever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജ് ഓഫ് 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാ ധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - അയൺ കോമറ്റോ 
ഗ്രാഫി സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്കാവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയിതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 
requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative 
who may present at the time. They should have 

valid authorized letters 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


- സാധനങ്ങളുടെ പേര്: 
1 കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് 

ഇൻകുബേറ്റർ 

(ഓട്ടോഫ്ളോ Co2 ഇൻകുബേറ്റർ ) - 1 എണ്ണം. 
- 2 ബ്രേക്ക്ഫീൽഡ് വിസകോമീറ്റർ - 1 എണ്ണം. 
3 ഡീപ് ഫീസർ - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 1,664. 

പകർപ്പ് - 832. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 12 - 2011 , 2, 30 മണി. 


17, 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയ 
വും - 8 - 12 - 2011, 2, 30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയ തി യും സമ യ വും 
8 - 12 - 2011, 3 മണി. 


- (12 ) 

[ No . 120/ 2011] 
No, C1- 17327/2011/ MCT. 

28th October 2011, 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the College of Pharmaceutical Sciences , Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram - 695 011 . Details can be had 
from this office during working hours till 3. 30 p .m . 

Name of Equipment with Quantity 
1. Carbondioxide incubator — 1 No. 

(auto flow Co2 incubator) 
2 . Brookfield Viscometer — 1 No. 
3, Deep Freezer - 1 No. 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1, 664. 

Duplicate — 832 . 
Last date and time of sale of tender form , 
7 -12 -2011, 2 , 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8 -12-2011, 2 , 30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
8-12 - 2011 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21- 11 - 2011 at 3 p .m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണി 
ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 21 -11 - 2011 - ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
- നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


CONDITIONS 


1. 


2. 


The period for which the rates to be in firm — 
One year. 
The rates should be inclusive of Sales Tax and for 
free delivery at the department concerned , otherwise 
the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances. 


4 . 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters . 
18. More details can be had from this office on working 

hours . 
Medical College, 

(Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


Date of sale of tender form — 28 -11-2011. 

Closing date and time of sale of tender form 
29- 11- 2011, 3 p.m . 

Last date and time of receipt of tender — 30 -11 - 2011 , 
11 a.m . 

Opening date and time of tender 
30 - 11- 2011, 12 noon . 

Every tender should be accompanied by an E .M .D . of 
1 % of the cost of tender item along with an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth – 50. 

The undersigned reserves the right to accept/ reject/ 
postponed any tender without assigning any 
reasons. Further details if any , required can be had from 
this office during office hours in working days . 

- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 2011- 12 കാലയള 

Gelañ 263000 - 2,50,000 jom Elisa Reader — 1 
ogmo 100m . 6 . 192molĎ BÔMIOMŮ mmid 215 - 2/ 2011- 12 
എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടി 
സ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Bromurod 450 + 4.04 % Quyğ . 

warn - 250 + 4. 04 % coğ . 
BØMLIONŮ GOLINO vlodym » Scojm 01001 28 - 11-2011. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നിപ്പിക്കുന്ന 
000100 NOO1029 - 11 - 2011, 3 com . 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
MOO1030 - 11 - 2011, 11 am . 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയ വും 
30 - 11 - 2011, 12 2ml. 


ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറി 
നൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . - 50 വില യുള്ള മുദ 
പ്രതത്തിൽ പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ 
വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭ്യ മാ ണ് . കാ രണം കാണിക്കാതെ ദർഘാ സ് നീക്കി. 
വെക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കു ന്ന തി നു മുള്ള അധികാരം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 


Name of Item with specifications 


Quantity 
required 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. G5-4954 /2011. 

Ist November 2011 . 
Competitive tenders are invited in sealed covers 
superscribing tender No. G5 - 2/ 2011- 12 for supply of the 
Elisa Reader — 1 No. worth of ` 2 ,50 ,000 for the use of 
Biochemistry Department of Medical College Hospital, 
Thrissur. 

Cost of tender form : 

Original— * 450 + 4.04 % VAT. 
Duplicate — 250 + 4.04 % VAT . 


ELISA Reader 
96 well type compatible with different types 
and 8 - 12 well strips (flat, U and V bottom ) 
Built in shaker with three mixing speed 
Endpoint, Kinetic , 2- 1 plate read , 64 assay 
protocols 
Photodetectors: 8 silicon photodiode 
detector for measurement and 1 silicon 
photodiode detector for reference , 
Wave length : 400 -750 nm 


Name of Item with specifications 

Quantity 

required 
Measuring range : 0 -3.5 OD 
Eight interference filter 6 preinstalled 2 

- optional 405 , 450, 490 , 595, 655, 750 
Measuring time : 6 sec/plate , 
Linearity : +/ - 1.0 %, 
Single and dual wavelength reading option 
Resolution : 0 .001 Abs 
Display : 4 lines 20 charectoralpha numeric 

fluorescent display with LCD screen 
Internal QC tool, Self caliberation 

capabilities 
Power Supply — 200 -240 
Memory back up : 5 years with lithium 

battery 
With microplate manager software 
Computer inter face USB2 , with PC 
windows XP /Vista , Pentium III processor 
500MHz, 1 Gb hard drive space CD rom 
readable drive, Keyboard , mouse and 
monitor 
Internal thermal printer with 80 mm paper 

width 
CE marked , Electromagnetic compatibility . 
Class A emission with CE marking 
(Newer versions with better specification 
may be selected due to continual 
development) 
Availability of local service personnel 
stationed at Thrissur 
CMC for 5 years 


Cost of tender form : 

Original - - 832. 
Duplicate - - 416, 

By post - - 872 . 
Last date and time for receipt of Money Order and 
request for tender forms by post — 25 - 11- 2011, 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form by post 
25 - 11 - 2011, 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender forms , 
1- 12 -2011, 3 p. m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 - 2012 . 

The tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 
2 - 12 - 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by registered post on payment by money order from 
the Principal, Govt. Medical College , Kozhikode . Tender 
forms are not transferable . Cheque , Draft , Postage Stamps 
etc. will not accepted towards the cost of tender forms. 

Each tenderers should sent along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth ` 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. Rate should be quoted against 
payment in Indian Rupees only . The tenders without the 
required Earnest Money Deposit and not satisfying the 
other tender conditions are liable to reject without any 
notice. Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Samples for the quoted items 
should be provided on demand . Cost per pack , tax and 
rate including tax should be indicated separately . 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode during working 
hours . 

കോഴി ക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക്, സെറോളജിക്കൽ കിറ്റുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീ 
കൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തി 
ലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ എസ്. 2 / 13177 / 2011 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
2 - 12 - 2011 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 2 - 12 - 2011- ന് രാവിലെ 
11.30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 1-12 -2011- ന് 

വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ നേരിട്ടും 25 - 11- 2011 - ന് മുമ്പ് 
മണിഓർഡർ അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജി സ് ട്രേഡ് തപാൽ 
മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി 
മണിഓർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 832. 
പകർപ്പ് - 416 . 
തപാൽ മുഖേന - - 872. 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Superintendent. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. S2 /13177/ 2011 / MCC. 

29th October 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Serological Kits for the Department of 
Microbiology of Govt . Medical College, Kozhikode. 

The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2 / 13177 /2011/ MCC for the 
supply of Serological Kits due on 2 - 12 - 2011 at 11 a . m . 
and should be addressed to the Principal, Govt. Medical 
College, Kozhikode -673 008 . Belated tenders will not be 
accepted . 


- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പരിശോധന 
യ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം അടയ്ക്കുന്ന 
പക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്ത് ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Sl . 
No. 


Name of items with 

Specification 


Quantity 
required 


6 Kits (96 Tests/Kit) 


1 HBS Ag ELISA Kit 
2 HBs Ag Screening Kit 

Rapid Visual EIA 
3 Hepatitis A Virus IgM ELISA 
4 Hepatitis E Virus IgM ELISA 


75 Kits (50 Tests/ Kit ) 
6 Kits (96 Tests/Kit) 
3 Kits ( 96 Tests/Kit) 


The Supply of the items 1,2 and 3 may be arranged 
4 batches at an interval of 3 months between batches . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The Authorization letter from the manufacturer for 

the supply of the items should be submitted along 

with the tender. 
2. Expiry date of the items should not be lesser than 

One year from the date of supply. 


Govt. Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


